strazak Miejskiej Zaw. Strazy Pozarnej w Krakowie 


przeżywszy lat 20, zginął śmiercią tragiczną na posterunku strazackim 
dnia 21 czerwca 1946 r. w czasie pożaru w F-ce chemicznej „Dr. Wander“. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w poniedziałek dnia 24 bm. o godzinie 8'30 rano 
w kościele Najśw. Marii Panny w Krakowie, po czym kondukt pogrzebowy przejdzie ulicami Krakowa na miejsce 
wiecznego spoczynku w Wieliczce. 


Do wzięcia udziału w pogrzebie zaprasza mieszkańców m. Krakowa 


KOMENDA i RADA ZAKŁADOWA 


Miejskiej Zawod. Straży Pożarnej w Krakowie. 


ZAKŁAD POGRZEBOWY | 
ONUFREGO FIUT A Drukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 
egórzecka 7. — T 


Kraków, ul. Grz el. 74-03 


